25% 第 4 期 昆 昌 学 报 Vol. 25, No.4 
1982 4211 月 ACTA ENTOMOLOGICA SINICA Nov., 1982 





银 纹 夜 蛾 的 核 型 多 角 体 病毒 病 
BRE 高 天 祥 FH 


《山东 省 泰安 地 区 农 科 所 》 (山东 医学 院 电 镜 窗 ) 


银 纹 夜 娥 (Plusia agnata Staudinger) 幼虫 是 大 豆 主 要 食 叶 害虫 。 在 素 安 地 区 ， 历 年 约 占 大 豆 害虫 
总 发 生 量 的 709% 以 上 ; 除 大 豆 外 ,还 为 害 甘 蓝 \, 白 菜 \ 棉 麻 等 作物 。 

1979 年 6 月 ,发 现 室 内 饲养 的 银 纹 夜 蛾 幼虫 有 倒挂 死亡 的 虫 体 ， 经 鉴定 是 一 种 核 型 多 角 体 病毒 病 ， 
现 将 其 实验 结果 报道 如 下 。 

材料 和 方法 

一 、 材 料 “” 银 纹 夜 娥 核 型 多 角 体 病毒 系 从 自然 患 病死 虫 体内 分 离 获得 ， 室 内 感染 增殖 。 感染 试验 
用 初步 提纯 的 多 角 体 ,大 田 试验 用 病 虫 尸 匀 浆 被 。 

试验 幼虫 系 田间 采 卵 或 低龄 幼虫 ,室内 岁 化 ,饲养 观察 后 用 于 试验 。 

二 、 方法 

1. 室 内 感染 试验 

(1) 不 同 剂 量 试验 ” 剪 取 一 定 面积 (4 厘米 *) 菜 时 (预先 洗 净 ,紫外 灯 照 射 15 分 钟 ), 滴 上 已 知 数量 
的 多 角 体 悬 液 , 稍 干 ,一 一 分 议 在 消 书 的 试管 内 ,同时 加 入 一 条 ? RB, 24 小 时 后 . 将 会 尽 荣 叶 的 幼虫 
每 10 条 为 一 组 ,重复 3 次 ,对 照 为 无 菌 水 涂 叶 。 镜 检 死 虫 ,有 多 角 体 者 计 为 感染 病毒 死亡 。 

(2) AAR RRAR ”用 每 毫升 含有 1.13x10 SAKE BURG, BRAM 
期 幼虫 ;寄主 专 一 性 试验 方法 同上 。 

2 .田间 防 治 试验 

(1) 药 效 比较 试验 ”试验 在 秦安 县 省 庄 公 社 杨 庄 豆 地 进行 。 试 验 小 区 长 20 米 , 宽 4 米 , 重复 3 次 。 
使 用 背负 式 喷雾 器 喷雾 。 定 点 观察 结果 。 

(2) 多 角 体 喷 粉 试验 ”试验 在 泰安 县 良 庄 公 社 进行 ,多角 体 粉剂 制作 方法 : 取 黄 粘土 加 水 搅拌 , 去 
除 粗 颗粒 泥 沙 ,上 层 浑 沁 液 静 置 沉淀 ,将 沉淀 的 细 泥 晒 晾 炒 干 , 滴 加 已 知 数量 的 多 角 体 县 液 , 室内 风 于 研 
HFE Jo 


结果 和 讨论 


一 、 病 虫 症状 

感染 初期 幼虫 无 明显 异常 ,第 三 天 表现 食欲 减退 ,反应 迟 钟 , 进而 体 节 肿胀 , 体 色 由 绿 变 淡 , RAS 
黄白 色 , 唱 面 尤为 明显 ,死亡 时 多 以 腹 足 和 尾 足 同时 附着 时 片 呈 ” 形 倒挂 (图 版 1:1); 体内 组 织 液化 、 
体 壁 脆 软 易 破 , 流 出 乳白 色 脓 流 , 涂 片 镜 检 可 见 大 量 的 多 角 体 颗粒 。 

二 、 多 角 体 的 形态 

在 透射 电镜 下 观察 ; 银 纹 夜 娥 核 多 角 体 大 小 不 一 , 呈 三 角形 , 角 钝 图 ( 图 版 :2), 其 大 小 为 0.6 一 2.5 微 
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米 : 扫 揪 电 镜 观 察 , 多 角 体 呈 立 方 四 面体 , 似 荞 麦 权 状 ,和 有 的 纺 月 不 和 齐 ,表面 不 平 。 

三 、 病 毒 粒 子 的 形态 

多 角 体 在 0.05M Na,CO, 和 0.05M NaCl 混合 流 中 作用 10 一 15 分钟 ， 就 能 看 到 许多 破裂 的 多 角 
体 , 有 的 还 包含 着 病毒 (图 版 13)， 有 的 已 全 部 释放 出 来 , 仅 留 下 多 角 体 空 膜 ,病毒 束 杆 状 , 两 端 钝 圆 , 能 
见 到 外 膜 呈 絮 旋 花 样 ( 图 版 15), 大 小 约 70 x 300 毫 微米 ; 病毒 粒子 从 外 膜 脱 出 , 杆 状 ， 大 小 约 60x260 
毫 微米 ( 辐 版 1:6); 超 薄 切片 可 见 ， 多 角 体 外 围 有 一 层 电 子 致密 的 外 膜 ， 每 个 多 角 体 内 包含 许多 病毒 入 
子 ,病毒 粒子 单 粒 ,不 规则 包 埋 在 多 角 体 蛋白 质 中 (图 版 14)。 

四 、 寄 生 部 位 

组 织 病理 制 片 观察 表明 ,该 种 病毒 能 侵 染 脂肪 .真皮 .气管 和 马 氏 管 管 壁 细胞 以 及 血细胞 , 被 感染 组 
织 细胞 核 明 显 胀 大 , 核 内 形成 很 多 多 角 体 。 

五 、 感 染 试验 

不 同 剂量 对 3 龄 幼虫 感染 结果 表明 ,幼虫 死亡 率 随 着 感染 剂量 增加 而 相应 提高 ( 表 1)。 

不 同龄 期 幼虫 对 病毒 敏感 程度 不 同 , 以 每 毫升 含 1.13x10" 多 角 体 4 次 感染 1 一 3 龄 幼虫 440 条 , 平 
均 死 亡 率 94.9%，3 一 4 天 开始 发 病死 亡 ; 但 以 同样 的 浓度 3 次 感染 4 一 5 龄 幼虫 220 条 ， 死 亡 率 只 有 
72.1% ,死亡 始 期 推迟 1 一 2 Ko 

用 1.13x10 多 角 体 /毫升 的 浓度 感染 2 一 ? NK Gh BR (Mattia octo Guenee), BARK 


Hl 不 同 剂量 感染 试验 结果 








iG He ed | feat oh ak 死亡 始 期 累计 死亡 虫 数 死亡 率 
《多角 体 /条 >》 (条 ) CR) (条 》 (%) 
1.13107 30 3 一 生 30 100.0 
1.13% 10° 30 3 一 4 30 160.0 
1.13% 10° 29 4 27 93.3 
1.13% 104 29 4—5 23 79,3 
.13 和 1193 | 29 4-5 18 62.1 
Pree 30 | 5 | 12 | 40.0 
Ck 30 一 | 0 | 0 






































试验 前 虫口 基数 。 | 试验 第 9 天 残 虫 数 | 校正 虫口 减退 率 (96) 
处 理 ik 度 其 中 : 其 中 : iste: 
总 虫口 总 虫口 总 减退 率 ， 
Oa RAR | BRAC Re a 
了 
ae 1.13X10s 个 多 和 角 体 /毫升 407 309 133 49 72.8 | 88,6 
i 
一 一 {i 
1 
UT 5 | 
(100 亿 / 克 》 800 倍 425 331 106 68 79,3 85.2 
iW 1.13X10* 个 多 角 体 /毫升 | 
十 + 393 297 61 42 87.1 | 89,8 
800 倍 | | 
300 倍 | 359 263 149 136 65.5 | 62.7 
| 一 一 一 
对 照 | 一 | 346 248 416 344 | 














TE, 总 虫口 包括 银 纹 夜 蛾 ,大 豆 斥 晓 , 大 豆 小 夜 厂 . 豆 卜 偿 夜 邦和 长 须 夜 峨 等 多 种 害虫 。 
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(Mocis undata Fabricius), Eb fi (Bomolocha tristalis Lederer)、 长 须 夜 峨 (Hypena rostralis Lin- 
naeus), KE RYE (Boarmia selenaria Hubn.), BKH (Clanis bilineata Walker), HERE (Pieris rapae 
L.), KEE (Lamprosema indicata Fabricius), #§c) (Leucania separata Walker) PRB (Bombyx 
mori L.) 等 彝 超 目 幼 虫 , 均 未 获得 交叉 感染 ,而 对 照 银 纹 夜 蛾 死亡 87 9% ; 该 种 病毒 能 感 当 黑 点 银 纹 夜 
Ki (Plusia nigrisigna Walkcr)， 感 染 致死 率 为 45.035%0。 

六 、 田 间 防 治 试验 

1. 田间 药 效 比较 试验 ”试验 看 出 银 纹 夜 娥 核 型 多 角 体 病毒 对 寄主 银 纹 夜 峨 的 效果 高 于 滴 滴 诏 和 杀 
蜡 杆 菌 。 由 于 病毒 寄主 专 一 性 强 , 所 以 对 大 豆 上 各 种 害虫 的 总 效果 略 低 于 杀 蜡 杆菌 , ABA A 
施 , 虽 未 能 提高 银 纹 夜 娥 死亡 率 , 但 害虫 总 虫口 三 退 率 明 显 提高 ( 表 2)。 

2. 多 角 体 喷 粉 试验 看 出 ， 每 雷 喷 施 含有 8.25 x 10" 个 多 角 体 粉剂 ， HL RIAR Eh 口 减 退 率 为 
83.9%, 好 于 19666 粉 ,病毒 同 19%666 粉 混 施 , 银 纹 夜 娥 更 正 虫 口 下 降 率 88.1%, 比 单 施 效果 好 , 害虫 
总 虫口 减退 也 明显 提高 ( 表 3)。 


表 3 多 角 体 病毒 喷 粉 试验 (1980 4 8 月 1 一 12 日 7 










试验 前 虫口 基数 试验 第 11 天 的 残 虫 数 更 正 虫 口 减退 率 2 
总 虫口 数 | 其 中 : Bee Be) 总 虫口 数 | 其 中 : 银 纹 夜 蛾 | 总 减退 率 | 其 中 : AR 


处 理 


196666 粉 , 4 斤 / 亩 75.5 
8.25% 10'0 多 角 体 / 亩 83.9 
混合 Q1:1) 唆 粉 88.1 


空白 对 照 





注 : 每 小 区 0.1 亩 ,两 次 重复 ;每 区 调查 二 点 一 点 调查 2 米 双 行 , 表 中 虫口 数 为 一 个 小 区 二 点 的 有 虫 数 。 
3. 大 朋 跪 治 效果 :每 亩 用 量 分 别 为 6.5x 10" 个 多 角 体 ，1.3 x10" 个 多 角 体 和 50 条 病 虫 进行 蜡 


Fe BK 8.25 x10" 多 角 体 / 亩 进行 陆 粉 ,都 能 得 到 较 好 的 防治 效果 ( 表 4)。 
表 4 不 同 剂量 银 纹 夜 蛾 核 型 多 角 体 防治 银 纹 夜 蛾 大 田 效 果 








































地 点 | 防治 作物 处 再 防治 面积 ( 亩 )| 虫 口 基数 (条 ) 残 存活 虫 (条 中 中 受 当 素 
HE 13X10" & fy tk / RE 18 2 88.9 

ee yey} | 
花椰菜 ”| 50 AEH / HR 37 10 72.9 
大 豆 6.5X10° 2 atk / RS 42 7 83.3 
泰安 县 良 庄 公 社 | A 50 条 死 虫 / 亩 喷雾 47 12 74.5 
8.25% 108 £ Fath / BEER) 35 8 77.1 
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